ur                                     INTRODUCTION.

leur imprimer un mouvement regulier de rotation , des horloges
a pendule oscillant, et c'est dans ce me*me systeme que fot exe'-
cute'e, par 1. Wagner, la machine du nouvel appareil install en
1828 sur k tour de Cordouan. Mais la parfaite execution des
rouages n'avait pu preVenir les chocs et les temps d'arrel resultant
des oscillations d'un lourd balancier, et ces inconve'iHents s'ag-
graverent singulierement lorsque les galets du chariot eirculaire
de 1' armature commencerent a sillonner leur voie. Fresnel chercha
done line meilleure solution pratique dans le pendule eirculaire ,
en s'attachant a le disposer de raaniere a reudre ses revolutions
a tres-peu pres isochrones,

91. Gette nouvelle etude eut pour resuitat 1'inventioB du volant-
pendule, qui est represente sur la planche VI a l^chtelle de \ et
dont la description de'taille'e est clonn^e ci-apres, p. 198.
. Bien qu'un brouillon trouve dans les papiers de Fresnel proure
qu'il s'etait ofccupe de ce problerne des le mois d'avril 1822, ses
premieres experiences sur son Yolant-pendule ne datent que du
mois de juin 1826. Elles furent repetees avec un plein succes de-
vaut la Commission des phares, le a -3 mars i8a 5 , et les nouvelles
maebines de rotation a mouvement continu regl^ par ce Mod4'a-
teur fonctionnerent sans secousses avec toute la re'gularite' et la
precision desirables.

INVENTION DES FANAUX CATAD10PTRIQUES.

92. Apres cette serie d'noiventions et de perfectionnements, une
derniere etude restait a faire pour remplir, dans le nowe!au sys-
teme d'eclairage, une lacune qui avait paru d'abord de pen d'im-
portance : nous voulons parler des fanaux de quatrieme ordre, qui
ne figurent que pour memoire dans le tableau recapitulalif jointr
